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y Boquilla FUNCIONES 


El generador electrolítico de desinfectante o generador de 
hipoclorito de sodio desarrollado y producido por Wings Mobile, 
puede desmfectar eficazmente la ropa, los alimentos, la vivienda y 
otros aspectos de tu vida. 






Funciona mediante una microcomputadora en la base y utiliza agua 
Nivel máximo de agua saloda como materia prima, para fabricar rápida y eficazmente un 
desinfectante de hipoclorito de sodio de amplio espectro, seguro y 

no tóxico. 


Desintecta de forma seguro, ecológica, no tóxica y económico. 
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Abre la tapa 
de la botella 


Agrega aqua 
del grifo 





Llénalo hasta al indicador Une y cierra la tapa Voltéala, 
máximo de aqua con la botella agitalo y listo 





MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO 


Después de usar el Wings Total Cleaner (generador de 
hipoclorito de sodio), el desinfectante en la botella debe 
desecharse a tiempo, 





Lo botella debe limpiarse con agua limpia y secorse en un 
lugor ventilado para prolongar su wida Util. 


Cuando los burbujas en la celdo electrolítica disminuyen 
significotivamente durante el trabajo, se puede generar 
suciedad en los electrodos. 


al sto sucede, vierte vinagre o ácido citrico comestible y 
déjalo en remojo durante 10 2 horas. Luego agítalo durante 
dos minutos. 


Enjuago nuevamente con agua limpia, después déjalo 
secar en un lugor ventilado y seguro. 





SEGURIDAD Y CONFIANZA 
EN CADA ESPACIO 





Crea tu propio desinfectante rápido y fácil 
para protegerte a ti mismo y a los que más 
quieres donde quiera que vayan. 


USO SUGERIDO EN AMBIENTES 
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